DANIELĄK 


b. pracownik Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu krakowskie 


go, Kasy Oszczędności w Myślenicach 
i Wojewódzkiego Oddziału Naro 


dowego Banku Polskiego w Krakowie, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł w Krakowie, dnia 17. L 1987 r., 
przeżywszy 80 lat. 


ŻONA, SIOSTRY, BRATOWA 
RODZINA W KRAJU I ZA GRANICĄ 


Nabożeństwo załobne 


odprawione zostanie we Środę dnia 28 bm. o godz. 7.30 w kościele 00. Karmelitów „Na Piasku”, 
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